KAZIMIERA 


CICHOCKA 


z d. RZEŹNICKA 
NAJUKOCHAŃSZA MAMUSIA, BABCIA i SIOSTRA 


BYŁY PRACOWNIK ZARZĄDU 
WOJEWODZKIEGO LIGI KOBIET W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 77, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona 
Sw. Sakramentami zmarła dnia 30 sierpnia 1995 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłej odprawione 
zostanie we wtorek dnia 5 września 1995 r. o godz. 13* 
w kaplicy na cmetarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


SYN, SYNOWA, WNUCZKI, SIOSTRA i RODZINA 


